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PLAN B INGENIEUR CONSEIL 

Societe a responsabilite limitee 

Siege social : 71, route de Luxembourg 
L-8440 Steinfort 

R.C.S. Luxembourg B 152.198 


ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2016 


Suite a I’assemblee generale extraordinaire d’augmentation de capital de la societe MCJS. a r.l., 
ayant son siege social a L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg, immatriculee au Registre de 
Commerce et des Societes de Luxembourg sous le numero B 190.856, par-devant MaTtre 
Edouard Delosch, en date du 7 decembre 2016, par apport de toutes les parts sociales de la 
societe PLAN B INGENIEUR CONSEIL, susvisee, la repartition du capital social de la societe 
PLAN B INGENIEUR CONSEIL, est la suivante : 


M C J S. a r.l., L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg, 

R.C.S. Luxembourg B 190.856, 100 parts sociales 


Total : cent parts sociales 


100 parts sociales 


L’associee unique : 



